1) 
E-BIKE = HEZERCULSS 


ROBERT/A PRO AUTOMATIK sync | 2015 3.299,00 []* 


Motor Bosch Mittelmotor mit Freilauf 
Ausführung Performance Line 
Akku 400 Wh / 11Ah 


Rahmen Aluminium 

Gabel SR Suntour -NEX MLO-P 

Schaltung NuVinci Harmony Automatik H|Sync 

Kettenradgarnitur FSA/Bosch 

Kette KMC 

Bremshebel Magura 

Bremsen Magura HS 11 Evo2 

Bereifung Schwalbe MARATHON PLUS SmartGuard 47-622 

Felgen RODI E550 CNC Artikel Typ RH in cm Farbe 

Nabe (vorne) Shimano Acera 215000048 Herren 28 Zoll 48 schwarz-matt 
Nabe (hinten) NuVinvi Harmony 215000052 Herren 28 Zoll 52 schwarz-matt 
Lenker SATORI Noirette 215000056 Herren 28 Zoll 56 schwarz-matt 
Griffe Ergon GC1 215000060 Herren 28 Zoll 60 schwarz-matt 
Vorbau Satori UP2, verstellbar 215033046 Zentralrohr 28 Zoll 46 schwarz-matt 
Sattel LookIN Athletic 215033050 Zentralrohr 28 Zoll 50 schwarz-matt 
Sattelstütze Satori Harmony, gefedert 215033054 Zentralrohr 28 Zoll 54 schwarz-matt 
Pedale VP-Components 

Scheinwerfer Busch & Müller LUMOTEC IQ Eyc 

Rücklicht Busch & Müller TOPLIGHT View Plus 

Gepäckträger Aluminium 

Schutzbleche SKS 

Ständer Pletscher Comp ZOOM 


* unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers | Technische Änderungen vorbehalten 


